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स्वस्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
( स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 16 जून , 2021 
का.आ. 2348 ( अ ) . राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड , नई दिल्ली के नियम और विनयम के नियम 6 ( i ) के अनुसरण में , केन्द्र 
सरकार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के शासी निकाय में इस अधिसूचना के जारी होने की 
तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए नामित करती है ; नामतः 


नियम 6 ( i ) ( क ) के अंतर्गत 


- अध्यक्ष 


डॉ अभिजात सेठ , 
चिकित्सा सेवा निदेशक 
अपोलो अस्पताल , अहमदाबाद 


नियम 6 ( i ) ( ख ) के अंतर्गत 


- उपाध्यक्ष 


( 1 ) चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान 

डॉ निखिल टंडन 
प्रोफेसर और अध्यक्ष , 
एंडोक्रिनोलॉजी एवं मेटाबोलिज्म विभाग 


एम्स , नई दिल्ली 
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( 2 ) बुनियादी चिकित्सा विज्ञान 

डॉ मीनू बाजपेयी , 


- उपाध्यक्ष 


प्रोफेसर और प्रमुख , 


बाल चिकित्सा सर्जरी विभाग , 
एम्स , नई दिल्ली 


- उपाध्यक्ष 


( 3 ) सर्जरी और संबद्ध विज्ञान 

डॉ . शिवकांत मिश्रा 
पूर्व अध्यक्ष , एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया 
और निदेशक और सीईओ , 
शिवानी अस्पताल और आईवीएफ , कानपुर 


नियम 6 ( i ) ( ड ) के अंतर्गत 


- 


- सदस्य 


( 1 ) डॉ . रणदीप गुलेरिया 

निदेशक , एम्स , नई दिल्ली 


नियम 6 ( i ) ( ण ) के अंतर्गत 


सदस्य 


( 1 ) डॉ . राजू सिंह छिना 

निदेशक , 
गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोबिलरी साइंसेज , 

फोर्टिस अस्पताल , लुधियाना 
( 2 ) डॉ . राकेश शर्मा , 

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड , 
नई दिल्ली 


-सदस्य 
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MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


( Department of Health and Family Welfare ) 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 16th June , 2021 


S.O. 2348 ( E ) .— In pursuance of Rule 6 ( i ) of Rules and Regulations of the National Board of Examinations , 
New Delhi , the Central Government hereby nominates the following persons on the Governing Body of National 
Board of Examinations for a period of five years with effect from the date of issuance of this notification , namely : 


- President 


Under Rule 6 ( i ) ( a ) 

Dr. Abhijat Sheth , , 
Director of Medical Services , 
Apollo Hospital , Ahmedabad . . 


- Vice President 


Under Rule 6 ( i ) ( b ) 
( 1 ) Medicine & Allied Sciences 

Dr. Nikhil Tandon , 
Professor and Head , 
Department of Endocrinology , Metabolism & Diabetes , 
AIIMS , New Delhi . 


-Vice President 


( ( 2 ) Basic Medical Sciences 

Dr. Minu Bajpai , , 
Professor & Head , , 
Department of Paediatric Surgery , 
AIIMS , New Delhi 
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-Vice President 


( 3 ) Surgery & Allied Sciences 

Dr. Shiva Kant Misra , 
Former President , 
The Association of Surgeons of India and Director & CEO , 
Shivani Hospital and IVF , Kanpur 


Under Rule 6 ( i ) ( m ) 
( 1 ) Dr. Randeep Guleria 

Director , AIIMS , New Delhi 


- Member 


- Member 


Under Rule 6 ( i ) ( 0 ) 
( 1 ) Dr. Rajoo Singh Chhina 

Director , 
Gastroenterology and Hepatobiliary Sciences , 
Fortis Hospital , Ludhiana 


( 2 ) 


- Member 


Dr. Rakesh Sharma , 
National Board of Examinations , 
New Delhi 


[ No.V.26012 / 06 / 2019 - MEP ] 
NIPUN VINAYAK , Jt . Secy . 
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